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Dr. JOZEF MICHALI 


emeryt. inspektor lekarski Wojew. Tarnopolskiego 


przeżywszy lat 72, po krótkich a ciężkich cierpieniach, opatrzony 
Sw. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 8 listopada 1933 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 10-go b. m. o godzinie ll' rano 

w kaplicy na cmentarzu rakowickim, poczem nastąpi eksportacja wprost do grobu, na ktore-to smutne 

obrzędy w ciężkim smutku pozostała żona, córka, synowie, synowe i brat zapraszają Krewnych, Przy- 
jaciół, Kolegów Zmarłego 1 Znajomych. 


PoE CO N CO R D i A“ Orukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański 2. — Tel. 103-31. 


